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Dott. Ing. Rodolfo PONZIO 


Il 29 agosto dol corrente anno è mancato, 
dopo lunga malattia, il dott. ing. Rodolfo PONZIO. 

La Sua scomparsa ha lasciato un doloroso vuoto e 
la Sua figura rimarrà indimenticabile nella nostra 
organizzazione. 

L'ing. Ponzio, noto nell'ambiente elettrico per la 
sua opera di consulente in materia di energia ele_t 
trica svolta a favore dell'Unione Industriale, ha 
partecipato al ristretto comitato promotore che, dopo lunghe e laboriose 
trattative, ha costituito in Torino il 23 giugno 1961 l'Istituto Regione 
le Piemontese Albo Installatori Elettricisti Specializzati. 

Nell'Organizzazione dell'Istituto l'ing. Ponzio ha ricoperto la carica 
di Vice Presidente del Consiglio e Presidente del Comitato di tenuta del 
l'Albo, ed è stato il vero ed instancabile animatore dell'organizzazione. 

Nel ricordare la Sua opera l'IRPAISS rivolge un memore riconoscente tri¬ 
buto alla Sua figura. 



Attività dell'Istituto 

Negli ultimi tempi l'attività dell’organizzazione ha subito un certo ral^ 
lentamento in relazione alle incertezze conseguenti alla strutturazione 
dell'ENEL prima ed alla lunga malattia dell'ing. Ponzio poi. 
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Il Consiglio, conscio dell'importanza di dare un nuovo vigore all'at¬ 
tività dell'Istituto in un momento cosi delicato, ha già delineato un 
programma d'azione che prevede, tra l'altro, una più stretta collabo¬ 
razione dell'Enel e dei co¬ 
struttori di materiali ed 
apparecchi, sui più impel¬ 
lenti problemi tecnici ine¬ 
renti la categoria e sulla 
interpretazione delle vigen 
ti disposizioni relative al 
la costruzione degli impian 
ti elettrici. 

In relazione alla continua 
evoluzione della teonioa prò 
duttiva dei materiali ed apparecchi ed alla conseguente carenza di 
normative in merito, il Comitato Tenuta Albo si inoarioherà, a riohi£ 
sta dei singoli interessati, di sottoporre all'apposita Commissione, 
funzionante presso il CEI, i quesiti ohe giornalmente sorgono nella 
pratica dell'installatore. 

Ancora a cura del C.T.A. gli isoritti saranno tempestivamente e oonti_ 
nuamente aggiornati sia in merito all'attività dell'Istituto sia sul¬ 
le norme ohe regolano la costruzione degli impianti. 

Con particolare attenzione saranno seguiti i rapporti degli installa¬ 
tori isoritti con le aziende distributrioi in modo da ottenere più am 
pia collaborazione ed assistenza per l'esecuzione dei lavori e contri^ 
buire ad un più elevato livello tecnico degli impianti. 

Segreteria dell'Istituto 

La segreteria dell'Istituto ha sempre funzionato nei locali di via D£ 
nati 15> appoggiata all'Ufficio dell'ing. Ponzio. 
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La scomparsa dello stesso ha comportato la necessità di provvedere oon 
una diversa sistemazione. 

A titolo provvisorio ed in attesa di una sistemazione più oonfaoente, 
nei mesi di settembre ed ottobre, la segreteria ha funzionato soltanto 
nelle ore antimeridiane. 

Il Consiglio, onde evitare spiacevoli disguidi nei rapporti oon gli 
iscritti, ha ravvisato l'opportunità di provvedere all'assunzione d i 
personale di segreteria. 

Il Consiglio ha inoltre deciso di provvedere alla sistemazione della 
sede dell'Istituto in nuovi locali più consoni a una funzionale assi¬ 
stenza agli iscritti! il trasferimento della sede sarà tempestivamente 
segnalato a tutti gli iscritti. 

Nel frattempo, gli uffioi di Torino - via Donati 15 - telefono 537631- 
sono nuovamente a disposizione degli isoritti oon il seguente orario i 


- dalle 

ore 

9.- 

alle 

ore 

12 

- dalle 

ore 

15.30.- 

alle 

ore 

18 

- sabato 

dalle ore 

9.- 

alle 

ore 

12 


Presso la sede dell'Istituto sarà sempre disponibile personale di ordi. 
ne per l'espletamento di tutte le pratiche di segreteria. 

Inoltre il nuovo membro del Consiglio designato dal Comitato elettro¬ 
tecnico Italiano - C E I i dott. ing. Emanuele BOLLATI di SAINT PIER 
RE sarà giornalmente a disposizione degli iscritti per fornire tutte 
le notizie ed informazioni sulla normativa vigente relativa agli im¬ 
pianti elettrici e per fornire, a richiesta degli installatori, la con 
sulenza e l'assistenza tecnica dell'Istituto in tutti i problemi ine¬ 
renti l'attività di installatore elettricista. 
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Estensione dell'attività dell'Istituto 

L'Istituto, sorto a titolo sperimentale in Torino, avrebbe suooessiva- 
mente dovuto estendere la propria attività; iniziative in tal senso 
erano state prese dal Consiglio oon l'istituzione della Sezione di 
Biella. Purtroppo le contingenti difficoltà già accennate hanno ral¬ 
lentato l'auspicata espansione. 

Anche in questo campo il Consiglio ha disposto affinchè siano al più 
presto costituite le opportune sedi periferiche dell'Istituto e sia ira 
postata un'attività a più largo raggio in vista di una estensione fat¬ 
tiva a tutta l'area piemontese. 

In merito è già stata indirizzata a tutti gli iscritti una bozza d i 
varianti da apportare allo Statuto affinchè sia resa possibile l'isti¬ 
tuzione di sed# periferiche. 


Assemblea generale ordinaria e straordinaria 

L'importanza di una più stretta collaborazione degli installatori oon 
l'Istituto e la necessità di sottoporre all'Assemblea straordinaria de_ 
gli iscritti le opportune varianti allo Statuto, necessarie per oonsen 
tire l'auspicata costituzione di sedi periferiche ha indotto il Consi¬ 
glio a convocare per 

- mercoledì 18 gennaio 1967 alle ore 21 - 
un'assemblea generale ordinaria e straordinaria. 

Il luogo e l'ordine del giorno dei lavori saranno tempestivamente comu 
nicati; fin d'ora si segnala l'opportunità di una totalitaria presenza 
degli iscritti per delineare in modo funzionale l'attività dell'Istitu 
to. 
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